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in irgendeinem Punkte P Richtung und Grofie der magnetischen Kraft
durch georaetrische Addition derjenigen drei Strecken, welche die Rich-
tung ^d Grofie der magnetischen Kraft in den betrachteten Spezial-
fallen clarstellen, in denen nur je eine der drei Stromkomponenten vor-
Jianden 1st.

Im allgemeinen ist also die magnetische Kraft in der Oberflache
des stromftihrenden Korpers nicht derselben parallel. Trennt man da-
gegen die magnetische Kraft nach clem Schema der Gleichungen (25)
aiif S. 241 in zwei Teile, von denen der eine ein Potential besitzt, da-
gegen der andere nicht, so muB der von letzterem herrtihrende Teil der
magnetischen Kraft in. der Oberflache des stromfiihrenclen Systems derselben
parallel sein. Demi diese Oberflache gehort dann der dreifachen Schar der
Kiveauflachen 93X' = Konst., 35y' = Konst,, 9S/ = Konst. gemeinsan an,

da aufierhalb des stromftihrenden Systems die magnetische Kraft ein
Potential besitzt, d. h. SSX' = S3/ = SB/ = 0 zu setzen ist. In der Ober-
flache des durchstrdmten Korpers D haben also die drei Funktionen 5BX',
5S/, SB/ den konstanten Wert Null; es liegt daher an der Oberflache
von D jede der drei Komponenten, aus denen sich der Teil der magne-
tischen Kraft zusammensetzt, welcher kein Potential besitzt, in der Ober-
flache von D und folglich auch ihre Resultante. Sind z. B. die strom-
ftthrenden Korper mehrere Kreiszylinder, so wird der potentiallose Anteil
der magnetischen Kraftlinien in jedem derselben durch Kreise darge-
stellt, welche konzentrisch zu dem betreffenden Zylinder liegen, einerlei,
welche Lage die anderen Zylinder zu ihm einnehmen.are. Es gelten also dann wieder die aus den For-
